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Munsee 


Munsee (ogsa munsiiw, minnesink, minsi, mansiwak', monsey) 
var et algonkinsprak som ble talt av en mengsde stammer i 
omradet omkring navaerende New York by og ned til delstaten 
Delaware . Spraket er naert beslektet med un am i/ lenape , og kan 
vaere samme sprak, alt etter hvordan man klassifiserer. 

Eksterne lenker 


■ http://www.native-languages.org/munsee.htm 
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